CAMPEONATO INGLÊS - 2021/2022 


5º RODADA 


0-8 


Norwich City 


18/08/2021 às 11:00 
A Robert Jones 
O corram Roca inonvich) 


+% Emmanuel Demnis 


Teemu Pukki (ãy 
* Craig Cathcart 


“3 Ismaila Sarr 
Brandon Williams 


Norwich City 
8 


359 


Norwich City 


4. Tim Krul 
2. Max Aarons 
5. Grant Hanley (O 
15. Ozan Kabak 
21. Brandon Williams & 
8. Billy Gilmour 
4 16, Mathias Normann 
23. Kenny McLean 
417, Milot Rashica 
22. Teemu Pukki ta 
V 24, Josh Sargent 


28. Angus Gunn 
4, Ben Gibson 
30. Dimitrios Giannoulis 
44, Andrew Omobamidele 
7. Lukas Rupp 
1 14. Todd Cantwell 
20. Pierre Lees Melou 
118. Christos Tzolis 
35. Adam Idah 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


&B Escalações 


Banco de Reservas 


Watford 
s2 


392 


Watford 


1. Ben Foster 
3. Danny Rose 
5. William Troost-Ekong 
15. Craig Catheart & 
421. Kiko Fementa 
Ve Tom Cleverley (0) 
19. Moussa Sissoko 
23. Ismaila Sarr 48) 43) 
4 25. Emmanuel Dennis 
33. Jura) Kucka 
7. Joshua King 


26. Daniel Bachmann 
12. Jeremy Ngakia 
11, Adam Masina 
27. Christian Kabasele 
ta Oghenekaro Etebo 
6. Imrân Louza 
f/12 Ken Sema 
17. Ashley Fletcher 
29, Cucho Hernández 





